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DŁUGOLETNI PRACOWNIK PKP 


UCZESTNIK WALK 1920 R., KOMENDANT OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ DWORCA 
KRAKOWSKIEGO W KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 


zmarł w wieku 80 lat, dnia 29 stycznia 1981 roku w Krakowie, po długiej i ciężkiej chorobie, 


spowodowanej wypadkiem ulicznym. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie 
w piątek dnia 6 lutego br. o godzinie 15.00, skąd nastąpi wyprowadzenie na miejsce wiecznego 


spoczynku, o czym zawiadamiają ze smutkiem 


SIOSTRY I RODZINA. 


w.v.6.P, „GROMADA* 
ua up 
u maków, W. Cotes 6 


